
MINERVA RADIO - Mod. 485.1 « MONVISO » - Gamma niedie da 200 a 580 m, gamma corte da 19 a 52 m. Media frequenza 470 kc/a. 
Altoparlante magnetodinamico. Potenza d’uscita 2,5 W. Consumo 25 W. (Valvole rimlock aerie 100 mA). 













